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«
Qx, Qy, Q'z sind die Componenten der Warmemengen.   In diesem Falle also haben wir
,00)
Die Grosse T ist unbekannt; man weiss nicht yon vornherein, wie sie von den einzelnen Variabeln abhangt. In Bezug auf eine solche Va-riabele, die Temperatur, vermogen wir aber aus dem Vorgang reiner Warmeleitung eine Angabe zu machen. Allem nach, was wir hieruber wissen, hangt namlich die Warmebewegung nur von der Temperatur-anderung ab, nicht von der Beschleunigung oder Verzogerung, mit der diese Aenderung vor sicb geht. Daraus folgt bei Beriicksichfcigung der Hamilton'schen Gleichung, dass d T von einer Yeranderung von &f unabhangig sein muss. Hiernach ist T nur noch Function von d, nicht mehr von &f. Wir bezeichnen jetzt die Variabeln ausser & init |1? |2, ... und ihre Differentialquotienten nach der Zeit mit |i, |g . . . Bann ist also
woselbst S Q' nur von den Yariationen der | abhangen kann. Die Warmeleitung ist ein nicht umkehrbarer Yorgang, wollen wir auf die hekannten Gleichungen zuruckkoinmen, so mtissen wir ftir nicht um-kehrbare Yorgange QQ = 0 ansetzen. Also die Hypothesen, die wir bis jetzt gemacht haben, sind
' 3 T —- mr 0 fur alle Vorgange,
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•—• — 0 fiir nicht umkehrbare Yorgange.
Im Falle reiner Warmeleitung soil T auch nicht von den £' abhangen. Ferner haben wir ftir wirkliche Yorgange, welche in der Zeit variiren,
Die Hamilton'sche Gleichung geht also uber inzunachst den Fall einfacher Warmeleitung. Die Warme Q kann dann in ein Element des Korpers nur durch die Oberflache eindringen; nennen wir d(5 ein Element dieser Oberflache, Qf die eine Einheit derselben treffende Warmenienge, (Qf, n) den Winkel zwischen der Richtung des Warmestromes und der nach innen ge-zogenen Normale an d (5, so ist
